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ILLUSTRISSIMO SIGNORE. 


E operazioni degli Uomini' rie- 
fcono fovente imperfette., e 
qualche volta frustranee , per 
mancanza di que’ mezzi , che fo- 
no aleutamente neceflarj per 
la di loro efecuzione : e non 
di radofuccede, che all’ imper- 
fezione dell’ opera fi unifca per 
la fteiTa. cagione il difordine , e 1’ incomodo fo- 
verchio degli Operatori , la noja , e il danno di 
tutti gli Spettatori . Or quello appunto fi veri- 
fica con ogni precilìone nel meccanifmo ordinario 
adoperato per introdurre V aria infiammabile ne’ 
Palloni Aeroftatici. 

Quella gran ferie di Botti , che tifiate a; 
terra in vicinanza del globo , per mezzo di tubi 
particolari vanno tutte a metter capo in un tubo 
comune , onde fomminiftrare al pallone in un 
ifiefifo tempo l’aria infiammabile, che fi fviluppa 
dai materiali introdotti nel loro vano , oltre alL’ 
clfer fuperflue pe ’l numero . portano feco il di- 
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fetto dell’ eterogeneità dell’ àriay^e r nel patini?? 
s’ immette , sì perchè non vi è il comodo di co- 
nofcere il tempo , in cui fcacciata via dalle botti 
tutta 1’ aria atmosferica che vifoggiorna, comin- 
ci ad ufcir fuora la femplice aria infiammabile • 
sì perchè le botti non vuotandoli tutte nell’atto 
ilìelìb dell’ aria atmosferica che contengono , men- 
tre alcune fomminiftrano al tubo comune la fola 
aria infiammabile , altre tramandano una colonna 
di aria comune . ; 

"""* Che fe poi per aflìcu rare la "purità dell*' aria 
infiammabile fi voglia nel predetto apparato tener 
aperte le botti all’ aria Ubera un lungo tratto di 
tempo prima d’ introdurre il tubo comune all* 
apertura del globo ; allora è facile ad avvenire , 
che una quantità di quel gas fi fparga nell’ at-. 
rhosfera , e divenga difgnftofa ,* e -nociva allo, re- 
fpirazione di tutti gli Alianti . 

Quello inconveniente , che potrebbe rellar 
efebi fo ogni qualvolta fi fcovrilfe con elàttezza 
il tempo in cui la colonna dell’ aria infiamma- 
bile cominci a fuccedere all’ atmosferica , è af- 
folutamente inevitabile , allorquando ripieno il 
pallone di aria infiammabile , il materiale efitlen- 
té nelle botti ; profiegua a mandar fuori codello 
fluido micidiale , fino al termine dell’ incominciata 
etfervefeenza . 

La foprabondanza finalmente delle -botti ren- ; 
de fuperftuo' il numero degli Operai impiegati a 
verfare l’ olio di vetriolo in cadauna di effe , il 
cr.e non falcia di apportare fpeife fiate nell’ ope- 
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razfofte tfinefwtezza , la confusone , ;ed il difor» 
dine; oi/s.fgoìirJ i'< «,5 :: -rt\ s_, 

•^l'pT&tte quelle ed, altre rifleffioni che m 
tralafcio pér non tediarvi , mi h^nno indotto . a 
fvrefemarvi in quefto foglio la defcrizione di una 
macchina molto opportuna per empire- i globi 
Àeròftaticiy la quale nei" ’mentrè à»-per impronta 
iLcarattere della ; piu grande iemplicità y porta 
feco il vantaggio di elTerc immune da tutti, gl’ 
inconvenienti dell’ apparato ordinario . 0 .. 

^ * Confitte i la medefima in -un cono troncato, 
fig. 1 . lette**' À. fatto dalle doghe di legno 6. 6. b* 


le quali difpofte^in ordinanza come nelle botti 
ordinarie: y fu rengòno direttamente unite per 
mezzo de’ ^cerchi c. ci c. La parte fuperiore B, 
è aperta , l’ inferiore è chiufa efattamente da 
un robufìo fondo di. tavole. IL tubo D. è un ca- 
nalericurvo di ferro bianco, il quale (la con chiò- 
di unito al cono A . , e comunica colla fua cavità 
per mezzo del foro praticato nel cono iiìefiò 
alla diftanza di tin mezzo; piede parigino f dalla parte 
fuperiore B. L’altezza del tubo D. dev’ eifere a 
livello coll’ apertura B. , e la Tua gota F. è guer- 
nita di una vite , mercè delia quale tì può chiu^ 
dere, ed aprire. come l’uopo richiede v II parai* 
lelogrammo G I rapprefenta; una fpecie di car- 
rettino fatto dal pianò di legno L.^efoftenutp ne’ 
fuoi quattro angoli dalle ruote G, H. 1 . X. Elio 
£ desinato a foftenere il cono A. per trafportar- 
lo ad arbitrio dove necelìita , e per agitare le ma- 
terie , - che in: effo s’ introducono r col mandarlo 
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avanti , e indietro Affinchè ; il ernia fi mantenH 

ga immobile fopra il carrettino , vi bifognano quftfr* 
tro robufti cunei di ferro , i quali Affati ne* quat^ 
tro. punti x , y, u 9 z del piano , Abbono toc* 
care immediatamentei la fuperficie efteriore de’ cer<- 
chi del. cono,, j io*? i. o: k vi 

■ L’imbuto M. è fatto* di ferro bianco ,ì.e4. il 
medefimo dev’ elfer lavorato con tale proporzio?. 
ne , che la fua apertura N . pofTa ricevere alme-» 
no per due pollici la parte fuperiore B* deleono 
A * 11 tubo di quefto imbuto dev’ edere: ricurvo nel 
modo , che la figura dimoftra , ed il fi*® becco aver 
dee una grandezza tale , che polla introdurli *nel, 
tubo R . e fi (lente nel cono A. della fig, 2 .: Prelfo 
il margine dell’ imbuto vi fono quattro yitLCL 
O. O. , le quali incontrano nella cima del cono 
quattro buchi corrifpondenti ,■ e fervono a legare 
il primo col fecondo . I-i : ■* 

♦ *:■* Avvi in ultimo un altro cono di legno A, 
fig. 1 . Amile a quello della figura t.,; còlla: fola 
differenza , che il medefimo nella parte fuperiore 
è coverto dall’ imbuto jp. , guerpito col ; tubo 
retto Q_. della lunghezza di due piedi parigini . 
Quell’ imbuto dev’ effere inchiodato al cono , e 
nella r linea dell’ unione fa d’ uopo- applicare * un 
lato competente , per chiudere e fatta mente ogni 
fpiragfio /,che> vL potrebbe effere'. . . <•. i 

La grandezza -. del cono A. dee variare fe* 
condo è diverfa la capacità del globo aerollàtico, 
che vuoili riempire. ; e quando quefto non abbia 
un vancr molto confiderabiie \, , allora fa d’ uopo 
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aver pronti -più d’ un - tono ,* per ipoter Racco- 
gliere tutta quell’ aria infiammabile^, che fi , de fi* 
derà . * • • ^ Xìi 

I vantaggi della macchina teftè defcritta, -, 
al di fopra dell’apparato ordinario fi riducono ai 
fieguenti . Primo, il numero m degli Operai impie- 
gati all’ operazione *è molto piccolo 4 a*. Si ha il 
comodo di accertarft quando . dalla macchina co- 
ininci a fortire V aria infiammabile . 3. Si evita 

10 fpargimento della medefima nell’ atmosfera . 4- 
1/ olio di vetriolo fi può verfare fopra .il ferro 
a poco a poco , fenza che fi difperda V aria in- 
fiammabile . 5; Può fcuoterfi. la macchina col 
mettere in moto il carrettino i < e facilitarli in 
tal modo V azione' dell’ acido fopra la limatura 
del marre . 6. -Vi è, finalmente il. vantaggio di 
Vérfare Y acqua fopra -la limatura . del ferro nelL' 
atto itlellò, che fi vuol’ ottenere lo {viluppo deli’ 
aria infiammabile j Quell- articolo che fembra a 
prima villa indifferente f dee richiamare tutta I* 
attenzione di colui y che è impegnato a gonfiare 

11 pallone ; poiché P inavvertenza ^ di mefcolare V 

acqua coi ferro molti giorni prima dell’ operazio- 
ne , porterebbe feco la fuperficiale calcinazione 
del medefimo , per cui nella mifcela coll’olio di 
vetriolo ', o non fi -ritrarrebbe in conto alcuno 
il gas irifiamffiabile, 0 fe j he otterpebbe una quan- 
tità minore .• - - v - h . . ; •: 

Affinchè intanto polliate pienamente certifi- 
carvi di tutte quelle verità , mi awanzo a foggiOn- 
gere il metodo, che dee tenerli nell’- ufo; della prò-, 
polla macchina , Si 
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o Si finga doverfi riempire d’aria infiammabile 
il globo A, £ ila in ordine . la. macchina propofia' 
Riempiali d’acqua il cono À. figura 2 . fina alf 
altezza R. , e fi trafporti fotto al -Pallone acro- 
batico fofpefo in aria per mezzo di un cordclli- 
no, nel modo che la figura^ dimolVa- Nel, fon- 
do deir altro cono Ai fi faccia uno tirato di li- 
matura di mane , <e fi ricopra con un picciolo 
brato di paglia j ed in tal- modo alternando i 
brati di queba , e di quella , a folo oggetto d’ 
impedire l* amraaffamento della limatura , e di te- 
ner cfpofta all’ azione dell’ acido vitriolicoJia maf- 
fima. fuperficie dell’ anzidetta , fi riempia iL cono 
A . fino alla quarta parte della fua capacità. Fat- 
to ciò, li verfi fopra il ferro quella quantità di 
acqua, che farà neceffaria pgr facilitare T azione 
dell’olio di vetriòlo fopra il ferro , ed avvitato 
l’ imbuto B. al cono^ della fi g. i., lì applichi nella 
circonferenza dell’unione un luto opportuno , on- 
de impedire .che. 1’ aria infiammabile trapeli per 
qualche piccolo fptraglio ^che potrebbe efilìere 
nd -contatto!’, dell’ Jmhuto ; <jol .cono . Trafpor- 
tando quindi ut/ vicinanza del cono A. figura 2 . 
il carrettino C E F. G. col fovrapobo cono A . , 
i\ ponga un imbuto ordinario -nel tubo D. rf é per 
mezzo di .efiò fi vada^ introducendo a .poco a po^ 
<0 1’ olia di.vctrioip dentro, il cono : fintantoché 

cominci a rifentirii il bollore dell’ effervefeenza. 
Oelfando allora di v§rfafe un ulteriore quantità 
del medefimo , coll’, attenzione di riaffonderne al- 
tra dofeL nel decorfo dell’ efiferv e feen za , fi dee 
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di volta in rolla- i^p cogliere rcont runa jpìcciolh bot- 
tiglia qupl fluido aere.b '.ritaifcefydQ^dal.ita- 

bo D. ; e quando c0n i faggi proprj lì corra fcerà; 
che il medefimo è aria infiammabile , bifogna fu- 
bito introdurre il becco, deli’ imbuto #. .nell’ apcri 
tura del ttfbo elidente nei cono' della feconda 
figura , coll’ r avvertenza . di ; chiudere preventi- 
vamente il tubo D. colla fuavite; é dopo il laf* 
fo di qualche minuto',' & immetta: il becco dell*, 
imbuto P . nell’ apertura del pallone;', e vi fr le- 
ghi Erettamente con un laccio nella' maniera che 
rapprelenta la figura 3, :r :: | i > . ... r 

Se l’aria infiammabile , che fi fviiuppa dal 
materiale introdotto nel cono A. giunge ad em- 
pire quanto bifogna il pallone , allora non vi 
vuol’ altro , che agitare di volta in volta la 
macchina col muovere i carrettini , ed afpettare 
fin quando il medefìmo Ila a portata di follevare 
quel.pefo che lì pretende; in altro cafo è d’uo- 
po tener apparecchiato un altro cono totalmente 
fintile ad A . tìg. i. , per poterlo foftituire in fu a ve- 
ce, quando in eflb è ce.ffato< lo fviiuppo dell’ aria 
infiammabile . Ma volendo però efaminare rigoro- 
famente il fatto , fi dee convenire , che 1 ’ Ope- 
ratore rare volte è nella ceceffità di'raddopiare 
la macchina , perchè facendo - preparare il cono 
A. fig. 1. della capacità di fei piedi cubici , potranno 
nel ntedeiìmo introdurfi 490. libre di marte , le 
quali fono in circoftanze di fommiftrare 307$ o. 
piedi cubici d’ aria infiammabile , qualora il fer- 
rovia di tal condizione , che polfa per ogni on- 
cia elibirne pollici 75. . Da- 


'! Dato dunque un così enorme* fvìtoppo d’ aria 
infiammabile, ne avviene che. noti folo-’ può ’gon-* 
fiarfi un pallone d’ una capacità vafìiffima' J ^ ma 
puoifi ben’ anche trafportare in aria fino all’ al-' 
tezza di fette miglia* il pefo di libre 1 1 1 & -f > 
ficcome dimofìra il feguente calcolo che ad un 
tanto mio Maefìro rifpettofamente per mia intel- 
ligenza umilio . • •' i" V: ' «'» 

Un piede cubico parigino di aria atmosferi- 
ca raccolta in vicinanza della- fuperficie terrestre 
à il pefo di un oncia e ponendo dunque i tré 
termini i: i 7 :: 36750. , e trovando colla- 
regola aurea il quarto proporzionale , fi avrà il 
numero. 61150. , da cui vengono efprelfe le on- 
ce che pefa un, volume di aria atmosferica dei- 
V eftenfione di. 36750. piedi -cubici ■*-' Ri dot-' 
to quefto pefo- a libbre per evitar la con*-' 
fufione , fi vedrà che i detti 36750. piedi cubi- 
ci diaria comune anno il pefo di libre 5104/77. 
Suppongali adelfo , che - la gravità fpeeifiea del- 
1’ aria, infiammabile impiegata a riempire il globo* 
aeroftatico fiia a quella dell’ aria atmosferica come; 
1 . a 8. , e fatta la proporzione di 8 : 1 :> 5 1 04. 77 ; x, 
fi troverà che i fufcritti 36750. 'piedi cubici di- 
aria infiammabile anno il pefo di libbre 638 -- , 
il quale numero fottratto da 5104*7-7, darà per 
refiduo il pefo. di 4466 ^77 , a cui unito il vo- 
lume di 36750, piedi cubici di aria infiammabi- 
le , il globo andrà nuotando nell’ atmosfera in 
vicinanza della fuperficiè terreftre . Ma ficcome 
per i calcoli del celebre Cotes , f aria atmoferi- 
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ca all’ altezza di -7; miglia è quattro . i’olte più 
rara che preffo la fUperficie della terra , cosi il 
volume di -36750. pkcU .cubici di. :aria- .'infiam- 
mabile , che vicino la dianzi mentovata fuper- 
fìcie giunge a fotlevare 44-66777 libbre di pefo , 
può ioiìenere all’ altezza di 7. miglia 1116777. 
c - H calcolo tefiè defc ritto dovrebbe Tempre te- r 
nerfi prefente da tatti coloro , che hanno impe- 
gno di follevarlì in aria ■ per mezzo de’ palloni 
aero (latici • perchè fu, le tracce di effe, potreb- 
bero prima dell’ aereo viàggio determinare con 
precifione la forza de’ loro globi, per follevare il 
pefo, che fi pretende -in aria trafportare : t pofiono 
ben’ anche da un tal calcolo comfprender e , quan- 
to pre/fo a .poco abbifogni idi aria infiammabile 
nel vano .del glpbo àeròltatico , pollo che fappiano 
il pefo che deggiono nell’aria folle vare . 

Nell’ atto che fucèe^e 1 ’ effetvefeenza j per 
1 ’ unione dell’ acido vitriolico col ferro , fi folie- 
ya in compagnia, dell! aria infiammabile uria gran 
quantità- di vapori acjquofi ^ \ quali penetrando 
nel pallone , potrebbero mandare k vuoto. 1’; ope-' 
razione'. Per evitare fifFatto inconveniente , fi è - 
pelato a riempire d’acqua il cono A. tìg.i. , giacché 
penetrando in elfo, il miscuglio di aria infiamma-? 
Wfjlif di. vapori acquo fi ^ quelli reftahor adden» 
lati* nell’ acqqa,., . e .quella ir a.\K T ia’ nel eàvo deir 
pallone , fenza portar feco alcuna materia etero- 
genea . . '/d- nutrii ,r ■ 

Con quefto ifteflo apparato rella purificata 
1 ’ ariar infiamnibibe ,da qùèÙau tarsio ne di aria aci- 

. do-ve- 
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do-vetrìolica ,';ch£ fi fuoìfe fviluppare- Jn tutte le 
combinazjoni dell’ acido vetriolico colle -materie 
flogiftiche, perchè udendoli la medefima con fomma 
avidità all’ acqua efìftente nel cono , perde in tal 
modo la fua forma aerea. 

Quello che vi fembrerà Arano in quella mia 
macchina è che io abbia dato ai' coni di degno 
A , e P la figura , conica 'j in- preferenza di tutte : 
le altre • ma le riflettete alla legge d’ idraulica a 
voi tanto ben nota , che i ■- fluidi acqùiftano una 
maggior .-.celerità ,<ed in y eotifeguenza c liti impeto 
più grande m ragione che corrótto da unofpa- 
2Ì0 più largo, in un altro più flrct-tóì e- fe vi 
darete carico , che l’ aria- infiammabile debba pe- 
netrare nel pallone ammainato con un impeto, vi, 
gorofo per fvillupparne le pieghe , conofcerete fu- 
bito la ragionevolezza della figura’ prefeelta . 7 4 
Quefta è in breve , Signore , la deferizione 
~ della macchina che io vi*. propoli fin dal princi- 
pio . Lufingato della voflra da me ; pur troppo 
l'pe ri meritata bontà ^ fono pienamente ficuro, che 
vi prenderete il tedio di perdere un momento di 
tempo per analizzarla col voftro fagaciflimo in- 
tendimento : e fe~non la ritrovèféte meritevole 
della voftra approvazione , T' accetterete almeno 
come un fegno ficuro dei mio olfeqUiò^é rifpetw 
tò per la voAra degniffima perfona'i'l-' 11 *- 
Di. V.S. Illriia - c < -ù 

Napoli z. Settembre 1789. 

• v u. • cùcùli ^ :u.. j * 

■ • , 

‘%J wttJìJsi'j ed Obbl. Servo éj 

Ferdinando Vifcardi,’ 
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